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Königreich Preussen: Herausgegeben von der Bartogr: Abtheilung der königl.Preuss.Landes-Aufnahme. Die Zahlen geben die Höhn über Normal Null in Metern. an . 
(AB) Areis Ortelsburg, EN Im Gradnetz der Landesaufiahme liegt Greenwich 17 39° 576 
= ; - . Ma/sstab 100000 der natürl.Länge. 
„ Johannisburg, ‘ KRegierungs-Bezirk _Allenstein. östlich von Ferro. 
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= Sensburg r 1000 500 0 1000 2000 3000 7000 3006 6000 7006 3006 3066 0000 Schrüte. # Zilometer: 

Aufgenommen vom. der Topogr: Abtheilung des Körigl.Preuss. e 4 2 { % 

mm 7 - J 
Generalstäbes 1868, recognoscirt 188%. [2 40 20 Io [77 90 0 76 = >= 7 geographische Meile - 7420 + Meter. 4 
Vervielfäktigungsrecht vorbehalten. 
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